| Inż. WŁADYSŁAW SLAS 


pierwszy powojenny redaktor „Przeglądu Organizacji“, 
Dyrektor Instytutu Naukowego Organizacji i Kierownictwa 


zmarł po krótkiej lecz ciężkiej chorobie w dniu 21. XI. 1946 r. 


Nabożeństwo żałobne za duszę Ś.p. Zmarłego odbędzie się we wtorek dnia 
10 grudnia 1946 r. o godzinie 9 rano w kościele św Anny. 


Instytut Naukowy Organizacji i Kierownictwa. 


Zakład pogrzebowy ,CONCORDIA” KOPA See ae es 
JANA WOLNEGO Drukaraia Zwiegkewe w Meal ws. 


Kraków. ni. Ssczepoński L 2 — Telefon 855-8 


